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Wikang Kheng 

Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 

Ang wikang Kheng (D^ongkha^^^^W) ay isang wikang sinasalita sa Bhutan. 

Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Bhutan ay isang usbong. Makatutulong ka sa 
Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.Org/w/index.php ?titie=Wikang_Kheng&action=edit) nito. 



Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Wikang_Kheng&oldid=1567383" 


Huling pagbabago: 01:50, 2 Hunyo 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 











